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X, ObJerVationsof theV ariations of the Needle and Weather, made in aVoyage 
to Hudfon’s-B.'y, in the Tear I73 i, byCapt% Chriftopher Middleton, 
communicated to the Royal Society by Mr. Benjamin Robins, F. % S. 
with a Letter to Mr. Robins. 
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Dit. 
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Calm. 

! SW. 
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W bN. 

S W b'S. 
Dit. 


Weather# 


" Cloudy. 

Clofe. 

Hazy. 

FrelhGales&hazy 

Foggy. 

Thick and foggy. 

Hazy, with lmall Rain. 
Foggy, with much Rain. 
Hazy, with fmall Rain. 
Frefh Gales, with Fogs. 
Little Wind, and hazy. 

Fair and clear ; feme Rain, 
Foggy and wet. 

Squally. 

Frefh Gales, and hazy. 
FrefhGales,Fogs, andRain. 
9 2JD. above chang.ftormy 
‘—fell 1 D.belo. chang. mod. 

1 —fell. Small Rain, &hazy. 
Calm. Somewhat hazy, 
—at a Stand, fair and calm. 
—fomew.fall. light, 5 c clear. 
Clofe and grey Weather. 

—contin. to fall,clear,& cold 
—riling a little, fair 5c clear. 
—riling,fair with fly.Clouds. 
—riling,lit. Wind,& fm.Rain 
Clofe,lit. Winds 5 c fly.Clouds. 
Light Air, and variable. 

—-fallen, fair and clear. 

—at a ftand, fair Weather. 
—at aftand,clofe,& lit. Winds 
—at a ftand, little Winds. 

—at a ftand, clofe,5c cloudy. 
—fome. fall, clear w. Clouds. 
Clofe and grey Weather. 

—riling, lit. Wind 5 c hazy. 
Clofe and foggy. 

Dit. 

Dit. 

—fallen 4 Deg. clear 5 ccold. 
Fair,clear, much Ice in light. 
—riling, fair and clear. 

—riling, fair and clear, 
i—at a ftand, fair and clear. 
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Weather. 
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—at a ftand, hazy. 

—fallen, fair. 

—l'omewhat riling, fair. 

—riling, littleWinds, & fa'r. 
—at a ftand, fair withCalm. 
Fair and moderate. 

Fair and clear. 

—at a ftand, fair and clear. 
—at a ftand, fair and clear. 
Fair, ferene Weather. 

—l'omewhat fallen, foggy. 
Very foggy. 

—at a Hand, foggy. 

—at a ftand, fair and clear* 
Fair, ferene Weather, 
—falling, clear. 

—riling, clear. 

—continues rifing, clear. 

—rifing, ferene Weather. 
Foggy. 

a little fallen, thick Fog** 
—at a ftand, hazy. 

—rifing, frefh Gale. 

—contin. rifing fair, & clear, 
—continues riiing, ferene. 

—rifing, grey dole W eather, 
—-ftands, from Gales, & foggy. 
—fallen, hazy. 

—»falb, fair, and clear. 

—ftands, frefh Gales, & fair. 
—at a Hand, fqually. 

—fallen, moderate, and fair, 
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Winds. 


N W. 

Dit. 

N W. 

Dit* 

[NWbN. 
IN N E. 
Dit. 

N W. 
Weft. 

N WbW 

NNW, 

Dit. 

Dit. 

St. 

Dit. 

Weft. 

[N W. 

Dit. 

Dit. 

|W N W. 
Dit. 

NW, 

Dit. 

|Dit. 

NbW. 

N W b W, 

SW. 

SbE,. 

Dit. 

Eaft.. 

Dit. 

Dit. 

|Sj©Uth.; 

Dit. 

W s W. 
SW. 
SbW., 
Dit. 

Weft. 

Dit. 

SW.. 


Weather 


Fair. ~ 

Fair and moderate, 
fi the fame,cloudy. 

—the fame, fair.. 

Fair and cloudy. 

—riijng, hazy, with Snow. 
—rifen, foggy. 

Fair. 

j— ftajnds, cloudy. 

-the fame, cloudy, 
j—Hands, variable. 

■thp fame, cloudy. 

|—■fojneW. fallen, cloudy*. 

Calm. 

■rid ng quick, frelh Gales. 

|—little rifing, cloudy. 

Hands, fqual. with Rain. 
[Clear* With frelh Gales. 

-ftill falling,.fair. 

[—Hands, fair, lqually. 

—rifing, fquafiy With Hail. 
HardSquaus. , 

—at a ftand, hard Squall*.. 
Squally with frelh Gales. 

—Hands, clear frelh Gales.. 

fomewhat fallen. 

—Hands, fair* 

•—fallen, clear. 


—ftill riling, hard Gale*. , 
—riling quick, thick & dirty 
—continues riling. 

—Hands,.cloudy and Rain. 
Dit. fr^lh Gales,. 

—at a ftand,: cloudy. 

—rifing, fqually and Rain.. 
—the fame, frelh Gales. 

the fame, fqually w.Rain., 
[Fair,, frelh Breeze. 

[fair and clear, 
the fame, frelh Gales, 
lit. fallen,fair and cloudy. . 
Fair. 

f A great Sea, fqually. 


Sfotttll! 

and 

Days, 

; Hours. 

Barom. 

Alt. 

Therm 

Alt. 

Lat. 

Ac', 

Lat. 

Davis 

K Latp 

Elton. 

[ Long. *** 

MS 

'no 
<i> .S3 

> 

[obf. 

1 

Winds. 

Aug. 2 8 

9 

20 

*9 






, 


SW. 


12 


r 8 

49 - 1 S 

49.2 


£.21 

*4 

Obf. 

Dit. 


9 

21 

1 Si 


’ 






WS W. 

*9 

9 

2 3 









SbW. 


12 

22 

18 

49’3 2 



J.I8 

*4 



Dit. 


9 

22 

18 







SWbS. 

30 

9 

22 

18 







Dit. 


1 2 

22 

18 

49.18 

! 49 > 3 o 



»4 

Obf. S W. 


9 

22 

18 








Oft. 1, 

9 

24 

17 







Welt. 


12 

26 

l 9 

50.2 




*4 


ws w. 


9 

28 

21 







Dit. 

z 

9 

29 

11 

I 






Dit. 


12 

29 

21 

| 




i 


Dit. 



30 

22 






L 

hU 


Weather. 


8 ; rifing, frefti Gales &Rain* 
J—*contin. rifing, frefliGales* 
I*—little fallen, fair Weather, 
—fallen, hazy, frefh Gales. 


—at a ftand, frefli Gales, 
—the fame, hazy. 

—at a ftand, hazy. 

—contin. the fame, fqually, 
—fallen, fair and clear. 

—continues fallen, fair, 
—fallen, fair and clear. 

—continues, pleafant. 
i —the fame, fair and clear. 


January 28, 173,'. 

SIR, 

These will inform you of my Sentiments concerning Mr. Patrick's Marine-Baro¬ 
meter, which I have made ufe of for two Voyages to Hudfon' s-Bay in North America, 
and by the ftri&eft Obfervations, I have always found it to give me timely Notice of 
all bad Weather, and likewife of veerable Winds •, as alfo, certain Intelligence of our 
coming nigh any Ice, with the Quantity we had to go through. It is an Inftrument of 
excellent Ufe, I having continually found myfelf obliged to conform to its more cer¬ 
tain Information before all other ocular Appearances in the Horizon whatever. Imuft 
likewife inform you, that when we come in or near Ice we are obliged to keep one of 
our Compaffes continually moving, there being either forae magnetick Particles in the 
Air, or fome other Quality that hinders them from traverfing, which makes our Courfe 
very difficult to direft; this happens generally in our entring ffudfon’s-S treights and 
Bay, but never fo without being near or amongft Ice. t have enquired of the Com¬ 
manders, and others that ufe Greenland and Dtfvw’s-Streights, and find great Complaints 
from them of their Compaffes not traverfing. I have tried the Needle of the Azimuth 
Compafs without the Chart, and find it to traverfe much better, fo that I defign next 
Voyage to have iceing-glafs Charts, as being lighter. I fubrnit the Confideration of 
thefe Things to yourfelf and the Learned, and remain. 


S 1 R, 


Ik Mr. Benj. Robins. 

:S •?. 


Tour mofi Humble Servant, 

Chriftopher Middleton, 


XI, Qb[ervatif ; 
































